Hastanemizin  Kalorifer  kazani  onanldi. 
Tarih:  30.12.2003  Saat:  17:42 
Konu:  TASOVA  HABER 


Hastanemiz  Kalorifer  kazan  dairesinde  nedeni 
heniiz  belirlenemeyen  yanginin  vermi§  oldugu 
tahribatm  onanmi  bitmistir. 

Ancak  ,  yapilan  masraflardan  dolayi 
hastanemizin  nakit  'e  ihtiyaci  dogmu§tur. 
Hastanemiz  ,tiim  hayirsever  halkimizin 
yardimlanm  bekliyor. 

Hastane  Hesap  numaralan: 

Ta§ova  Ziraat  Bankasi :  226  246 

Ta§ova  i§  Bankasi  :  203  642 


Bu  haberin  geldigi  yer:  Tasova.net 
http://www.tasova.net 

Bu  haber  icin  adres: 

http://www.tasova.net/modules.php?name=News&file:=article&sid:=1800 


https://web.archive.org/web/201 11 01 8064533/http://tasova.  net/modules.  php?name=News&file=print&sid=1 800 
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